< 参考 資料 > 


. 輸送 物 の 種類 
A 型 核 分 像 性 輸送 物 


. 輸送 容器 の 概略 
型式 : NFT 一 V 型 ・・・1 0 個 
形状 : 円 筒 形 
寸法 : 全 長 約 5m 
外 径 約 1m 
重量 : 約 3. 7 トン (輸送 容器 だ け で 約 2. 4 トン ) 
材質 : ステ ン レ ス 鋼 製 


. 輸送 物 の 安全 確認 
本 輸送 物 に つい て は 、 別 添 に 示す 国 の 安全 基準 を 満た すこ と を 、 原子 
力 規制 要員 会 に より 確認 され た も の で す 。 


. 輸送 上 の 安全 対策 

輸送 に あたっ て は 、 車 両 の 積 付け ・ 標 識 等 、 輸 送 上 の 十分 な 安全 対策 
を 実施 し て お り ま す 。 

な お 、 万 一 緊急 の 事態 が 生じ た 場合 に も 、 最 寄り の 消防 、 警 察 、 自 治 
体 お よび 官庁 等 に 連絡 する と と も に 、 適切 な 措置 を と る こと と し て お り 、 
十分 な 安全 対策 を 講じ る こと と し て お り ま す 。 


以 上 


